VikipeediA 


Elsengi keel 


Elsengi keel on Indoneesias Paapua provintsis Jayapura 
maakonnas kõneldav paapua keel. Teadaolevaid 
sugulaskeeli ei ole. 

Elsengi keel on ohustatud. Kõnelejate arv oli 1991. aastal 
umbes 300.^ 

Viited 


1. http://multitree.org/codes/mrf 

Välislingid 


elsengi keel 

Kõneldakse 

Paapua Uus-Guineas 

Kokku kõnelejaid 

300 (1991)151 

Keelesugulus 

isolaat 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

mrf 


■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/elsel239 

■ http://endangeredlanguages.com/lang/10679 

■ http://transnewguinea.org/language/elseng 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Elsengi_keel&oldid=5505842" 
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Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel"; sellele 
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